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Robins Air Force Base, Georgia 



Mark For: Warehouse 17 
Storeroom ”B" 
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DATE OF SHIPMENT 

Jun e 8, 1 961 


NUMBER OF CONTAINERS 

— 1 Box... No . 18 


Part Number 


157-1121 - Projection Barrel Group (complete) 
157-1121 - Projection Barrel Group (incomplete) 
157-1112 - Glass FK 6 . 

157-1110 - Glass CAF 2 
157-1109 - Glass FK 6 
157-1111 - Glass FK 6 
157-1107 - Glass LAK 9 
157-1108 - Glass SF 8 
157-1114 - Glass FK 6 
157-1115 - Glass SF 8 
157-1116 - Glass LAK 9 
157-1104 - Glass SF 8 
157-1113 - Glass CAF 2 
157-1106 - Glass LAK 9 
157-1101 - Glass LAK 9 
157-1103 - Glass SF 8 
155-0007 - G 1 ’ Mirrors 

157-1123 - Field Barrel Assembly (complete) 

157-1123 - Castings 

5146-3 - Power Supply 

733-649 - Printed Circuit Board 

155-1003 - Tangent Arm 

155-1006 

155-1012 - Small Diagonal Assembly 
155-1058 

155-1021 - Tab "H" Mirror 
155-1037 - Stud "G” Mirror 

734431 - Flexure Assembly Upper Lens Barrel 

- Rubber Stamps 

- LAK 9 3.10 x .9 Glass Blanks 

- LAF 2 3.36 x 1.5 Glass Blanks 

- CAF 2 3.6 x 1.45 Glass Blanks 

- LAK 9 3.6 x .92 Glass Blanks 

8814 - LAK 9 Glass Blanks 

8837 - LAK 9 Glass Blanks 

157-1115 - SF 8 Glass Blanks 
157-1103 - SF 8 Glass Blanks 

157-1108 - SF 8 Glass Blanks 
157-1102 - LAK 9 Glass Blanks 
5146-4 - 
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